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PART III 
Public Works Department 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ (രൂപകൽപനയും ഭരണവും, തിരുവനന്തപുരം) നടപടിക്രമം 


വിഷയം: - ജീവനക്കാര്യം പൊ . മ. വ . - കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II മാരുടെ1- 4- 2013 മുതൽ 31- 12- 2015 

വരെയുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്. 


സൂചന: - (1) 20 - 6- 2016 - ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ് . സി . 4 /20000/ 15. 

(2 ) കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-II മാരായ ശ്രീമതി കവിത , വി. എസ്., ശ്രീ . സുരാജ്, കെ ., 

ശ്രീമതി നൈന, എസ്. എന്നിവരുടെ 11- 7-2016- ലെ നിവേദനം. 
( 3) 14- 11-2014 - ലെ ജി. ഒ. പി. നമ്പർ 38 / 14 പി. ആന്റ് എ . ആർ. ഡി . 
(4 ) 29- 8- 2016 - ലെ കത്ത് നമ്പർ എസ് . സി4/ 20000/ 15 . 


11 - 7 - 2016 - 


നം 


ഉത്തരവ് നമ്പർ എസ്. സി . 4 / 20000 / 2015 തീയതി 20 - 9 - 2016 


സൂചന (1)- ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് 
ഗ്രേഡ്-II മാരുടെ 1- 4 - 2013 മുതൽ 31-12 -2015 വരെയുള്ള കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്, കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് & സബോർഡിനേറ്റ് 
സർവ്വീസ് റൂൾസ് 1958 - ലെ സീനിയോറിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി വകുപ്പ്ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, 
കേരള ഗസറ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയതിൽ പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഉള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ആയത് 
സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു മാസ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. 

സൂച ന യിലെ നിവേ ദ ന ത്തിലൂടെ ടി താൽക്കാ ലിക ലിസ്റ്റിൽ റാങ്ക് നമ്പർ ( 1 ) ആ യി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
ശ്രീമതി ദിവ്യ , കെ . കെ . -യുടെ സീനിയോരിറ്റി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ആയത് സൂചന ( 3 ) - ലെ 
അന്തർ വകു പ്പു തല സ്ഥലമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും, ആയത് നില വിൽ 
പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള വിവരം പരാതിക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
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Oro Olong coSIMOM 00108 Camalwa ajo comigy GLOW - II boobs 1- 4 - 2013 020 08 31 - 12 - 2015 
വരെയുള്ള താല്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഇതിനാൽ അന്തിമമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു . ടി അന്തിമ ലിസ്റ്റ് വകുപ്പ് 
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, കേരള ഗസറ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും, ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട മേലധികാരികൾ തങ്ങളുടെ 
അധീനതയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി നൽകേണ്ടതാണ്. 


(681) 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 

( Ozolseimb ) sono). 
Final Seniority List of Confidential Assistants for the period from 1 -4 - 2013 to 31 - 12 - 2015 


No. 


Name 


Name 


Date of 
Birth 


General/ 

Technical 
Qualification 


No. & 
Date of 
Advice 


Posting 

Order 
No. & Date 


Date of 
Joining 
in PWD 


Remarks 


1 


Divya, K . K . 


8 - 12 - 1982 VHSE (Office DV (4 ) 1575 / 2004 EE1-5683/ 2015 7 - 5 - 2015 Seniority is 
Secretaryship ), dated 30 -10 -2013 dated 4 -5 - 2015 

retained w .e .f. 
B .Com ., PGDCA, as CA in Excise DT 

the first 
Typewriting Department 

effective 
KGTE Eng . (H ), 

advice made by 
Mal . (L ), KGTE 

KPSC as per 
Word Processing 

G . O . (P ) No . 
( H ) 

38/ 2014 / P & 
ARD dated 
14 - 11 - 2014 


2 


17 . 1 . 2014 


.. . 


Kavitha , V. S . 27 -5 - 1983 VHSE (Office DTB ( 1) 1449 /04 EE1- 3186 /2009 17- 1 -2014 

Secretaryship ), dated 11- 12 -2013 dated 4 -1 -2014 
B . Com ., 
Typewriting 
Eng. (H ), NTC in 
Computer Operator & 
Programming 
Assistant 


3 


Suraj, K . 


.. 


30 - 5 - 1978 SSLC , Type DTB ( 1 ) 1449/ 04 EE1-3186 / 2009 17 - 1 - 2014 

Writing English dated 11 - 12 - 2013 dated 4 - 1 - 2014 
and Malayalam 
Lower, Computer 
Word Processing ( L ), 
Short Hand in 
English & 
Malayalam ( L ) 


4 


Nyna, S . 


20 -5 - 1968 


EE1- 9016 /2007 27 - 8 -2014 By Transfer 
dated 25 - 8 - 2014 


B . Sc., Type Writing 
English (H ) and 
Malayalam (L ), 
Computer Word 
Processing, Short 
Hand in English & 
Malayalam (L ) 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി .( ടി ) 09 / 2016 - 17 . 

2016 സെപ്ററംബർ 27. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മ ത്ത് വകു പ്പ് വൈദ്യുത വിഭാ ഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ 28 - 10 - 2016, 4 മണിവരെ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 2 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരത ദർഘാസ് പ്രവൃത്തി കരാറുകാരനു 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

- ദ്രവ്യം പ്രമാണത്തിന്റെ തീർക്കേണ്ട വേണ്ട യോഗ്യത 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

- വില 

കാലാവധി 
1 67 /2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ കൊരട്ടി വില്ലേജ് ഓഫീസ് പുതിയ 

പോതുമരാമത്ത് 
- കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരണം - 2,68,000 

- 6,700 - 550 +5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം ഇലക്ട്രിക്കൽ 

- " എ , ബി, സി ക്ലാസ്സ് 
2 68 / 2016 - 17 - തൃശ്ശൂർ- അന്നമനട മേലഡൂർ ഗവൺമെന്റ് 
എച്ച്. എസ്. എസ്. ക്ലാസ് റൂം കെട്ടിടം നിർമ്മാണം, 
വൈദ്യുതീകരണം - 3, 00,000 

7 ,300 - 600 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം - ടി 
3 69 /2016 -17 - ത്യശ്ശൂർ- കൊടു ങ്ങ ളൂ ർ ടെക് നി ക്ക ൽ 

ഹൈസ്കൂൾപുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം 3,50,000 

8 , 800 - 700 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം 
4 70 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് പലതുള്ളി ഗവൺമെന്റ് 
എൽ. പി. എസ്. ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണം, വൈദ്യുതീ 
കരണം - - 2, 80 ,000 

7 , 000 - 560 + 5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം 
5 71/ 2016 -17 - പാലക്കാട് മുട്ടിക്കുളങ്ങര കെ . എ . പി . 
ക്യാമ്പിൽ കേടായ പാനൽ ബോർഡ് മാറ്റി പുതിയത് 
സ്ഥാപിക്കൽ - - 2,15,000 

5 , 400 - 500 + 5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം 
6 72 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് മാരായമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
- സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾ വൈദ്യുതീകരണം - S 3,46,000 8 ,700 - 700 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം 
7 73 / 2016 -17 - പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി പി . ഡബ്ല . ഡി. റസ്റ്റ് 
ഹൗസ് പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും കൂട്ടി ചേർക്കലും 
- 4, 60,000 

11, 500 - 920 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം 
8 74 / 2016 - 17 -- പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജോയിന്റ് 
രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് (ജനറൽ) പുതുക്കി പണിയൽ 
വൈദ്യുതീകരണം - - 3, 95,000 

9,900 - 800 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം 
9 75 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് 

ഫ്ളോർ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേകം മീറ്റർ 
കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ ( പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 4 ,65,000 

11,700 - 930 + 5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം 
10 76/ 2016- 17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ സെക്കന്റ് 

ഫ്ളോർ ( ഡിസ്ട്രിക്ട്സപ്ലേഓഫീസ് ഭാഗം) പ്രത്യേകം 
മീറ്റർ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ - 5,00 , 000 

12,500 - 1000+ 5 % വാറ്റ് 40 ദിവസം 
11 77 / 2016 - 17 - പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ സെക്കന്റ് 

ഫ്ളോർ ( ഡി . എം . ഒ . ഓഫീസ് ഭാഗം) പ്രത്യേകം മീറ്റർ 
കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ - - 4,70,000 

11 ,800 - 940 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം 
12 78 / 2016 - 17 - എറണാകുളം- പെരുമ്പാവൂർ- ചേരാനെല്ലൂർ 

ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടം 
ഒന്നാം നിലയുടെ വൈദ്യുതീകരണം - - 4,00,000 10 ,000 - 800 + 5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം 
13 79 / 2016 - 17 - എറണാകുളം പുതിയ ഹൈക്കോടതി 
മന്ദിരത്തിൽ LED flood ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 
- 4,30 ,000 

10 ,750 - 860 + 5 % വാറ്റ് 30 ദിവസം 
14 80 / 2016 - 17 - എ റ ണാ കുളം പുതിയ ഹൈക്കോടതി 
മന്ദിരത്തിലെ മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ - 
- 4 ,10, 000 

10 ,250 - 820 + 5 % വാറ്റ് 25 ദിവസം 


സം 
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ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ട തും എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം ), തൃശ്ശൂർ എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം 
ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059- 80 - 800 - 96 -2 എന്ന ശീർഷകത്തിലും വിൽപ്പന നികുതി 0040 - 00 - 111 - 99- 01 - 00 -0 എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ചെലാൻ അടച്ച് രസീത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, എൻ.എസ്. സി ./ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശസാൽകൃത 
ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം), തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , സി വിഭാഗം 
നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി.എൻ./ 19/2016 - 17. 2016 ഒക്ടോബർ 5. - 

കരാറുകാർ. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30 ദിവസം. 
കൾക്ക് പൊതു മ രാ മ ത്ത് വകു പ്പ് വൈദ്യുത വിഭാ ഗം 

ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
എക് സികട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, കോഴിക്കോട് മത്സ ര 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
സ്വ ഭാ വ മു ള്ള ദർഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . 

- 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ദർഘാസുകൾ 27 - 10 -2016 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 

എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
ത്തിൽ തുറക്കു ന്ന തു മാ ണ് . പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 

കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദ ർ ഘാ സു കൾ 

പവ്യ ത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
അടങ്കൽ തുകയും 

കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 
1 168/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി. സി . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) 
കോഴി ക്കേ ാ ട് മ ണാ ശ്ശേ രി ഗ വ ണ മ ന്റ് 

എന്ന ശീർഷ ക ത്തിലും നികുതി 004 0 - 00 - 111- 99 എന്ന 
യു . പി . സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 

ശീർഷകത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,99,002 

| 7 ,500 

ടെണ്ട ർ ( പമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
2 169 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 

നിരതദവ്യം,കരാറുകാരുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
- വകുപ്പ് റോഡ്സ് വിഭാഗം ഓഫീസിന്റെ പുനർ 

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണം-- - 4,99, 537 

12 , 500 

പാഥ മിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
3 170 /2016 - 17 - കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം പോൾട്രി 

ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ഫാം ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,10,000 

- 7, 800 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
171/ 2016- 17 - വയനാട് ജില്ലയിലെ മുപ്പെനാട് 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
വില്ലേജ് ഓഫീസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ടൈപ്പ്- 2 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 

ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
- 3, 99, 832 

| 10 . 000 


ി 


- ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
- 600, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - 1, 000, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 700 , 

കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 800. 

( ഇലക്ട്രിക്കൽ), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
നികുതി ക്രമനമ്പർ 1 - ന് - 30 , കമനമ്പർ 2 - ന് - 50 , 

കോഴിക്കോട്- 673 020 . 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 35 , ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 40. 

ഫോൺ- 0495 - 2371857 . 
352 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


25th OCT. 2016) 
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- ദർഘാസ് പരസ്യം 

നികുതി - കമനമ്പർ 1, 2 , 5 എന്നിവയ് ക്ക് - 15, 
നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി . ടി .എൻ./ 12 / 2016 - 17 . 

മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 25. 
-- 2016 ഒക്ടോബർ 3. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , സി വിഭാഗം 

കരാറുകാർ. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് പൊതു മ രാ മ ത്ത് വകു പ്പ് വൈദ്യുത വിഭാ ഗം 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 15 ദിവസം. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് - ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . - ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ 26 - 10 - 2016 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ടതും അ സി സ്റ്റൻ് 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് 
- ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 

നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
കമ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
അടങ്കൽ തുകയും 

മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ത പാ ലി ലു ണ്ടാ കു ന്ന 
134 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് കണ്ണഞ്ചേരി ഗവ . 

കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
എയ്ഡഡ് എൽ. പി . സ്കൂളിലെ അംഗനവാടി 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 (02 ) എന്ന 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 

ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 -00- 111-99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
- 50 , 000 

1, 300 ട ഷ റി യിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ 
2 135 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് കൊമ്മേരി-പുലരി 

പമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . നിരതദ്രവ്യം, 
അംഗ ന വാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണം 

കരാ റു കാ രുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം- - - 50,000 

| 1, 300 

സാക്ഷ്യ പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള 
3 136 / 2016 - 17 - ബാലുശ്ശേരി നിയമസഭാമണ്ഡലം - 

(പാഥ മിക കരാർ - 2 00 - ന്റെ മുദ ര ത ത്തിൽ ടൈപ്പ് 
കോട്ടൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ 

ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം - - 1,00,000 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

2,500 
4 137 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മണൽതാഴം ശ്രുതി 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
അംഗ ന വാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണം 

നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
വൈദ്യുതീകരണം- - - 60,000 

1, 500 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 

ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
5 138 / 2016 - 17 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എസ് . -- . 
ആനയാംകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. സ്കൂൾ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കെട്ടിടത്തിലെ കിച്ചൺ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
വൈദ്യുതീകരണം- 50, 000 

| 1, 300 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
- ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില ( നികു തി കൾ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ഉൾപ്പെടെ) - കമനമ്പർ 1, 2 , 5 എന്നിവയ്ക്ക് - 300 , കോഴിക്കോട്- 673 020. 

അസിസ്റ്റന്റ് 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 500. 

ഫോൺ-0495 -2371857 . എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


